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  فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [ 3436/327] متى تكون الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ هل بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟

  صالح الفوزان


  
  احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا اراد العبد ان يذهب الى الجمعة في الساعة الاولى السؤال متى يذهب في هذا الزمان بالتوقيت الموجود هل بعد الفجر مباشرة او بعد طلوع الشمس؟ قيل هذا وقيل هذا قيل المراد بالساعة الاولى بعد الفجر وقيل المراد بعد طلوع الشمس
  -
    
      00:00:00
    
  



  سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح هذا ان بعد طلوع الشمس نعم
  -
    
      00:00:20
    
  



